資料 1 - 3 


新型 コロ ナウ イル ス の 変異 株 (オミ クロ ン 株 ) の 発生 に 伴う 対応 に つい て 


| j 庫 澤 
WHO は 、11 月 24 日 に 南ア フリ カ 等 で 検出 され て いる 変異 株 B. 1.1. 529 系 
統 を 、VUM (監視 下 の 変異 株 ) に 分 類 し た が 、11 月 26 日 に ウイ ルス 特性 の 
変化 可能 性 を 考慮 し 、 VOC (懸念 すべ き 変 異 株 ) に 位置 付け を 変更 し 、「 オ ミ 
クロ ン 株 」 と 命名 し た 。 
国立 感染 症 研究 所 は 、11 月 26 日 に 同 変異 株 を VOI (注目 すべ き 変 異 株 ) 
と し て 位置 付け た が 、11 月 28 日 に 国外 に お ける 情報 と 国内 の リス ク 評 価 の 
更新 に 基づき 、VOC (懸念 すべ き 変 異 株 ) に 変更 し た 。 






















































































2 オミ クロ ン 株 に つい て (国立 感染 症 研究 所 の 報告 か ら ) 

デル タ 株 に 比べ て 感染 ・ 伝 播 性 は か な り 高 いと 推測 され る 。 

既存 ワク チン 効果 の 著しい 低下 及び 再 感染 リス ク の 増加 が 懸念 され る 。 
重症 度 の 上 昇 を 示唆 する 所 見 は 現 段 階 で は 見 られ て いな い 。 











3 感染 者 の 確認 状況 

(1) 世界 76 か 国 に お いて 確認 (12 月 14 日 現在 、WHO) 

(2) 日 本 17 名 を 確認 (12 月 13 日 まで ) 
空港 検疫 16 名 、 感 染 者 と 同じ 航空 機 で 入国 1 名 

滞在 国 : ナミ ビア (3)、 ペ ルー(1)、 イ タリ ア (1)、 ナ イジ ェ リ ア 
(2)、 米 国 (4)、 モ ザン ビー ク (1 ) 、 コ ン ゴ 民主 共和 国 
(3)、 ス リラ ンカ (1)、 ケ ニア (1) 



































(3) 県 内 
感染 者 0 名 
濃厚 接触 者 1 名 (県 内 の 宿泊 療養 施設 に 滞在 中 ) 




















4 国 の 水際 対策 (検疫 等 ) 
・ 11 月 26 日 に 、「 水 際 対 策 上 特に 対応 すべ き 変 異 株 等 ( ER 
域 」 に 南ア フリ カ 等 6 か 国 を 指定 し 、 入 国 者 に 対し 宿泊 施設 に て 10 日 間 の 
待機 を 求め る こと と され た 。 (12 月 14 日 現在 、46 か 国 ・ 地 域 を 指定 。 国 ・ 
地域 に 応じ て 3 て 10 日 間 の 待機 ) 
・ 11 月 30 日 午前 0 時 以降 、 外 国人 の 新規 入国 が 停止 され た 。 









































5 県 の 対応 に つい て 
今後 確認 され る 患者 に つい て 、 原 則 と し て L452R 変異 株 PCR 検査 及び ゲ 
ノム 解析 を 実施 
オミ クロ ン 株 の 感染 が 確定 し た 場合 は 、 入 院 (原則 と し て 個室 管理 、 陰 ) 
時 ) と し 、PCR 検査 等 で の 陰性 確認 後に 退院 
濃厚 接触 者 は 、 和 宿泊 療養 施設 に 滞在 
個人 の 基本 的 感染 予防 策 に つい て 、 県 民 へ の 呼び か け を 継続 。 
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